OPTIMUS 


Cat. No. 12-1619 


ESPECIFICACIONES 


Bandas 

FM 88-108 MHz 

AM 530-1710 kMz 

Frecuencia Intermedia 

FM 10.7 MHz 

AM 455kHz 

Energla de Salida 300mW (Maximo) 

Bateria de Respaldo 9V DC 

Bocina 3 pulgadas (7.6cm) Ferrite, tipo dinamico, 8 ohms 

Requerimientos de Energia 120V Ac, 60Hz, 8 watts 

Dimensiones 2x 8 3/4 x 5 7/8 pulgadas 

(51 X 222x 1 50 mm) 


CR-319 RADIO RELOJ 


Su Radio reloj AM/FM CR-319 
Optimus con acabado tipo madera, 
tiene estas caracte rfsticas 
especiales: 

Pantalla Digital LED Rojo - permite 
unafacil lecturadeltiempo. 

Operacion al toque de un boton - 

permite utilizer el reloj facilmente. 


Peso. 


.1 lb. 8 oz (670 gm) 


Especificaciones son tipicas, unidades individuales pueden variar, especificaciones estan sujetas a 
cambio y mejora sin previo aviso. 


POLIZA DE GARANTIA 


CONDICIONES 


RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el termino de un afio o noventa dias eq todas sus partes y mano de 
obra contra cualquier defecto de fabricacion y funcionamlento a partir de la fecha de entrega al consumidor. 

I. Para hacer efectiva esta garantia, no podran exigirse mayores requisitos que la presentacion de esta poliza ji 
cualquier tienda de RADIO SHACK DE MEXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACION DE RADI 
ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. TIatilco Mexico, D.F. Donde tamblen se podran adquirir refacciones y parti 


Funcion para dormir - le permite 
programar el radio para reproducir 1 
hora 59 minutes antes de apagarse 
automaticamente. 


Funcion para Dormitar - le permite 
apagar la radio o alarma 
temporalmente hasta por 9 minutes 
junto con el producto en para obtener algunos minutes de 

|0 SHACK DE MEXICO S.A. de^gpQ extras 


II. La empresa se compromete a reparar ei producto, asi como las piezas y componentes defectuosos del mismi 
consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento seran cubiertos por RADIO Sh, 


0 , sin ningun cargo al 
lACK DE MEXICO S.A. deC.V. 


III. El tiempo de reparacidn en ningun caso debera ser mayor a 30 dias a partir de la recepcion del producto en cjualquiera de los sitios en 
donde se pueda hacer efectiva la garantia. 

IV. Esta garantia no es valida en los siguientes casos. 

A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 

B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructive proporcionado. 

C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE ME)^ICO S. A. DE C. V. 

D) Cuando el producto haya sido danado por siniestros. 

V. El consumidor podra solicitar que se haga efectiva la garantia ante la propia casa comercial donde se adquirio el producto. 

VI. En caso de que la presente garantia se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se lo pida otra poliza de 
garantia, previa presentacion de la nota de compra o factura. 

*Nota: Los aparatos electrico-domesticos tienen 1 aho de garantia y los de baterias 90 dias. 


Sentinel® para bateria de Respaldo 

- Mantiene el tiempo y la alarma 
ajustada durante una falla de energia 
y le permite saber cuando la bateria 
necesita ser reinstalada o 
reemplazada. 

Ajuste Alto/Bajo de luz- le permite 
ajustar la pantalla segun iluminacion 
de lahabitacion 


Producto: 

SELLO DE LA SUCURSAL 

Marca: 


No. Catalopo: 


No. Serie: 


No. Factura: 

FECHA DE ENTREGA 


AM7FM 


Advertencia: Para reducir el riesgo de 
fuego 0 de una descarga electrica, 
no exponga este producto a la Iluvia 
0 humedad. 


A 


PRECAUCION 


flESGO DE descarga 
ELECTRICA NO ABRIR 


A 


PRECAUCION: PARA 

REDUCIR EL RIESGO DE UNA 
DESCARGA ELECTRICA, NO 
RETIRE LA CUBIERTA 
TRASERA. NO HAY PARTES 
UTILES PARA EL USUARIO EN 
EL INTERIOR. REFIARASE A 
PERSONAL CAPACITADO. 


Este simbolo es con la intencion de 
alertarlo de la presencia de voltaje 

A peligroso sin aislar incluidos en el 
producto que son de suficiente 
, magnitud para constituir un riesgo 
de descarga electrica. No abra el 
producto. 


Este simbolo tiene la intencion de 

A informarle de que importantes 
instrucciones de operacion y 
mantenimiento estan incluldas en la 
' literatura que acompaha este 
producto. 


RADIO SHACK 

A Division of Tandy Corporation 
Forth Worth, Texas 76102 


© 1997 Tandy Corporation 
Todos los derechos reservados. 

Baterias Sentinel, Optimus y Radio Shack son marcas registradas 
Usadas por Tandy Corporation. 








CONEXION A CORRIENTE AC 

Conecte el cable de corrlente de su 
radio reloj a un enchufe AC de 
corriete. La pantalla mostrara 12:00 
parpadeando hasta que usted ajuste 
eltlempo. 




Su radio tiene un sistema de respaldo 
de energfa que opera el reloj y la 
alarma cuando se presenta una falla 
de energfa. La pantalla se apagara, 
pero el reloj se mantendra 
funclonando por lo menos 8 horas 
(dependlendo de la duraclon de 1 
baterfa), y la alarma sonara al tiempo 
preajustado por lo menos 1 0minutos. 

El Indicador de sentinela de baterfa , 
un pequeno boton en la parte Inferior 
derecha de la pantalla, aparecera si la 
baterfa no esta Instalada o necesita se 
sustitulda. 



Su Radio reloj requiere una baterfa de 
9V (no Inclufda) para su sistema de 
respaldo de energfa. Para un mejor 
desempeno, le recomendamos 
baterfas alcallnas como las Radio 
Shack23-553. 

Precaucion: Utlllce solo baterfas del 
tlpo y tamano requerldo. 

Nota: Para prevenir un gasto 
Innecesarlo de baterfas Instale 
primero el radio reloj a la corrlente AC 
y despues conecte la baterfa. 



2. Conecte los conectores del radio a 
las termlnales de la baterfa e Inserte la 
baterfa en el compartimlento. El 
sentinel de baterfa se apagara. 

3. Relnstale lacublerta. 

Precaucion: Nunca deje baterfas 
usadas o deblles dentro de su radio 
reloj, estas pueden derramar Ifquidos 
que danan los componentes Internos 
desu equipo. 

Advertencia: Slempre deseche las 
baterfas pronta y oportunamente. No 
lasquemeoperfore. 


MANTENIMIENTO 

Para disfrutar su Radio Reloj CR-317 
por mucho tiempo; 

■ Mantenga su radio reloj seco. SI 
Negara a mojarse, sequelo 
Inmedlatamente. 

■ Utlllce y almacene su radio reloj en 
amblentes con temperatures 
normales. 

■ Mantenga su radio reloj lejos del 
polvoy lasucledad. 

■ Manejelo con culdado. No lo deje 
caer. 

■ LImple su radio reloj con un pano 
humedo ocaslonalmente para 
mantenersuaparlenclacomo nueva. 

Modificar o alterar los componentes 
Internos de su equipo puede causar 
un mal funclonamlento e Invalldar su 
garantla. SI su equipo no funclona 
como deblera llevelo a su tienda 
Radio Shack para que le brinden 
ayuda. 


ADVERTENCIA 

Su radio reloj podrfa causar 
Interferencia en radios o TV, aun 
cuando este opere adecuadamente. 
Para determiner si su radio reloj esta 
causando la Interferencia, apaguelo, 
si la Interferencia desaparece, su 
equipo la esta causando. Trate de 
ellmlnarladelasigulentemanera: 

■ Movlendo de radio reloj lejos de la 
TV 0 radio. 

■ Conectando su radio reloj a una 
tome de corrlente diferente a la de la 
TVyel radio. 

■ Contactando su tienda Radio 
Shack. 
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Para ajustar un tiempo de 
reproduccion entre 1 hora y 59 
minutos. 

1. Mantenga oprimido SLEEP, 0:59 
aparecera. 

2. Mientras oprime SLEEP, oprima 
HOUR una vez. El tiempo en la 
pantallase incrementaraa 1 hora, 59 
minutos. 

3. Mientras continua oprimiendo 
SLEEP, oprima MINUTE para que los 
minutos disminuyan de 1 cada vez 
que oprima (mantenga oprimido 
MINUTE para disminuir 
constantemente los digitos). 

Para apagar el radio antes de que 
este se apague automaticamente , 
oprima SNOOZE. 


AJUSTE EL TIEMPO 

1. Mientras oprime TIME, oprima 
HOUR. Los digitos de hora avanzaran 
1 cada vez que usted oprima (para 
avanzar continuamente los digitos 
mantenga oprimido HOUR). 


AJUSTE DEL CONTRASTE DE LA 
PANTALLA 

Ajuste HI DIMMER LO a LO para una 
pantalla tenue, o a HI para una 
pantallabrillante. 



NotarElini ' ' *'■*«“ , areceraenia 

esquina inferior izquierda de la 
pantalla si ajusta una hora PM. El 
indicador PM desaparece si ajusta 
una hora AM. 


2. Mientras oprime TIME, oprima 
MINUTE. Los digitos de minutos 
avanzaran 1 cada vez que oprima 
(para avanzar continuamente 
mantenga oprimido MINUTE). 



REPRODUCCION DEL RADIO 


1. Deslice ALARM/AUTO/OFF/ON 
haciaON. 



c.. L-zcoiioc rvivi/i IV1 a la uaiiua 

deseada. 


f 
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3. Gire TUNING a la estacion 



Nota: La antena AM esta integrada. 
Gire el radio reloj para mejor 
recepcion. Para una mejor recepcion 
de FM, extienda por completo el cable 
de corriente AC (que es la antena). 

4. Gire VOLUME al nivel de sonido 
deseado. 



ALARM/AUTO/OFF/ON haciaOFF. 


USANDO LAALARMA 

Poniendo la Alarma 

1. Deslice ALARM/AUTO/OFF/ON a 
OFF. 


2. Mientras mantiene oprimido 
ALARM oprima HOUR. El tiempo 
avanza de la hora cada vez que lo 
oprima. . 



MINUTE 


3. Mientras im, oprima 

MINUTE. El tiempo avanza en un 
minuto cadavezque lo oprima. 

Nota: Mantenga oprimido HOUR o 
MINUTE para avance continue de los 
digitos. 

Para mostrar la alarma en cualquier 
memento, oprima ALARM. 

ENCENDIDO/APAGADO DE LA 
ALARMA 

El indicador de la alarma se 
encendera cuando el zumbador o el 
radio estan ajustados a sonar. 

Para despertar con el sonido del 
zumbador, ajuste 
ALARM/AUTO/OFF/ONhacia 
ALARM. A la hora preajustada, el 
zumbador sonara automaticamente 
se apagara despues de 1 hora, 59 
minutes. 
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Uso del Cronometro para Dormir 


Para despertar con el radio, deslice 
ALARM/AUTO/OFF/ON hacia AUTO. 
Asegurese de que el radio esta 
ajustado a la estacion de radio 
deseada. A la hora preajustada, el 
radio se encendera y 
automaticamente se apagara 
despues del hora, 59minutos. 



deslice ALARM/AUTO/OFF/ON hacia 
ON. Para apagar la alarma antes, 
ajuste ALARM/AUTO/OFF/ON hacia 
OFF. Para reajustar la alarma a sonar 
al dia siguiente a la misma hora, 
deslice de regreso hacia ALARM a 
AUTO. 

Para ajustar el volumen del radio, gire 
VOLUME. 

UsodeDormitar 

Para silenciar la alarma por unos 
minutes, oprima SNOOZE, despues 
de que el radio o el zumbador se 
enciendan. Esto silenciara el radio o el 
zumbador por 9 minutes. Usted puede 
oprimir SNOOZE las veces que lo 
desee. 



Esta funcion le permits ajustar su 
radio a funcionar por hasta 1 hora, 59 
minutes y despues apagarse 
automaticamente. Esto es util si 
desea tener el radio encendido 
mientras seduerme. 

Deslice ALARM/AUTO/OFF/ON 
haciaOFF. 

Para reproducir el radio por 59 
minutes, oprimaSLEEP una vez. 



oprimido SLEEP, y oprima MINUTE. 
El tiempo en la pantalla disminuira por 
1 minuto cada vez que oprima 
(mantenga oprimido MINUTE para un 
avance continio de digitos). 
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